Franciszek Ksawery Barszczynski 


c. k. urzędnik Starostwa 


zmarł dnia 17% maja 1885 roku przeżywszy lat 64, 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się dnia 19 maja b. r. o godzinie 8 zrana z domu przy 


ulicy Kanoniczej 1. 16, wprost na cmentarz. 


